PHILIP MORRIS GMBH 

PIkLLSTRASSE -40 ■ #000 UOHCHEN TO 
TtLEFON 05B/72405-P 

3NTER-OFPJCE CORRESPONDENCE. 


To; Verteller Date: 02. Feb. 1987/im 

From; G, Wde 

Subject; R EYNOLDS DOUBLE BLEND 


In e1ner ersten Analyse hat R & D Neucbatel eine Smoking Evaluation und 
eln Puff Profile fUr die obige Marks im Verhaltnls zur Merit und Marlboro 
Lights erstalH. 

Durch L. Peuckert 1st eln AktlonsprOgraiwn angeschoben, in dam das Puff 
Profile der Reynolds Double Blend verpHchen wird m1t Marlboro KS, Camel 
KS, Peter Stuyvesant KS und HB KS sowie Reynolds Double Blend vs. Marlboro 
Lights K£, PMT, R 6 und Lord. 

In Erganzung wird G. Vblkl cine Gosamtanalyse der Cigarette erstellen'. 

In Vorbereitung der VdC-VorstandssItzung am 19.02.1967 bitte Ich uro elne 
Gesamtanalyse des Status der Reynolds Double Blend bis zum 13,02.1987, die 
folgende Aspekte belnhaltet: 

1) Distributlonslevel 

2) Raucherakzeptanz 

3) PR'Auftrltt 

A) Bewertung der wcttbewerbsrechtlichen Situation 

5) AdvortisIng'^Auftrltt mit Unterlagen 

6) Produkt'Programm, wie obenstehend. 

Am Freltag, 13.02,1987 - 15.00 Uhr 
Bond Street 

warden wlr unter Kenntnis dieser Fakten die weltered Aktiorsen unseres 
Hauses gegenUbar dieser Harkteinfuhrung diskutieren. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qxpk0001 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/qxpk0001 




